Roman Niekrasz 


emer. inzynier chemik 


przeżywszy lat 69, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 31 lipca 1949 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim, na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 2 sierpnia b. r. o godz. 3 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


a żona, córka, zięć i wnuczki. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę dnia 3 sierpnia b. r. o godzinie 7:'% rano w kościele św. Szczepana. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ SEE Pi ae 
JANA WOLNE6O Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 


- Kraków, plac Szczepański L. 2 — Telefen 555-67 


